Z Benaluków 


Wirginia 1mo Zajączkowska 


2" CHROSCIELEWSKA 


przeżywszy lat 36, zasnęła w Panu dnia 31. marca 1914. roku. 


Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby pod L. 4 przy ulicy Loretańskiej wprost na cmentarz 
nastąpi we czwartek dnia 2. kwietnia b.r. o godzinie wpół do 5-tej po poł, na który-to smutny 
obrzęd stroskana matka zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych 1 pobożną Publiczność. 
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Zakład pogrzebowy Jana Wolhego w Krakowié, Drukarnia Zwiazkowa w Krakowie. 


